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Bonjour à tous,

j'ai récupéré un portable PackardBell EasyNote ENLG81AP sur lequel tourne correctement Windows10. Je n'arrive pas à installer Xubuntu. 

Le script d'installation démarre bien mais se fige définitivement après quelques minutes. 

Même constat avec différentes versions de Xubuntu, avec LinuxMint, avec une clé Rufus en mode DD. 

La clé est bonne, le bios est en UEFI, le mode secure boot désactivé, les iso vérifiés, tous les périphériques usb débranchés, mémoire (4Go) testée.

Sur les conseils de mon amie l'IA, j'ai testé divers paramètres kernel (que je ne maîtrise pas du tout !)… même blocage

seuls les paramètres acpi=off ou pci=noacpi permettent au script d'aller jusqu'au bureau Xubuntu, mais avec un système instable, pas de clavier …

Il semblerait qu'il y ait un conflit acpi/firmware, le bios serait en cause mais … il a du être (mal ?) mis à jour par windows up date et la carte mère étant obsolète, je ne peux pas retrouver le bios initial !

J'ai quand même pu récupérer après un lancement pci=noacpi les journaux dmseg trié en ne gardant que les lignes concernant l'acpi ou les erreurs

Texte du lien

Si une intelligence non artificielle peut me fournir quelques pistes, merci d'avance

et désolé pour ce post si long
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